NOTAS VARIAS 


SERIE DE ORTOPTEROLOGOS QUE HAN INTERVENIDO 
EN LA ACRIDOLOGIA ARGENTINA 


Ignacio Bolívar ‘Urrutia, 


En México, donde reside actualmente, el mundo científico ha ren- 
dido un entusiasta homenaje a don Ignacio Bolívar Urrutia, con mo- 
tivo de cumplir 90 años de edad. El célebre naturalista español, que 
por causas políticas recientes tuvo que abandonar España, es director 
de la revista hispano americana de ciencias puras y aplicadas ““Cien- 
cia” y sigue trabajando en problemas de su especialidad. El nombre 
de don Ignacio Bolívar, en las seis décadas últimas, está asociado a 
los mejores progresos de la ciencia entomológica en España. Se pre- 
paraba en México un gran acto de homenaje, pero a pedido del mis- 
mo Bolívar, no se llevó a cabo. Se recordó el magnífico homenaje 
que se realizó en España cuando cumplió 80 años, con la publica- 
ción de dos tomos de memorias editados por la Sociedad Española 
de Historia Natural y en los que colaboraron los más célebres espe- 
cialistas del mundo, con más de cien trabajos de sus alumnos y cola- 
boradores. 


“Ignacio Bolivar — dice la redacción de Ciencia” — aparece 
como un símbolo vivo del investigador, que, frente a la adversidad 
y a todo género de amarguras, y luchando con la edad, ha sabido 
mantener su prestigio científico, su dignidad intachable y su limpia e 
indiscutible conducta; como un signo, también, de que, a pesar de las 
desgracias sufridas, la mayor parte de la escuela naturalista española 
creada por el maestro don Ignacio Bolívar, se ha salvado de la des- 
trucción y mantiene con toda fe sus actividades, incorporadas, para 
bien de todos, a la vida científica hispano americana”. 

Queremos rendir un modesto homenaje al insigne maestro de la 
Ortopterología universal y encabezamos con su nombre la serie de 
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notas que hemos resuelto dedicar (de común acuerdo con la Comi- 
sión Redactora de la revista) a los naturalistas que en una u otra 
forma han contribuído al estudio de los Acridoidea argentinos. Igna- 
cio Bolívar es autor de centenares de trabajos sobre diversos Ortóp- 
teros americanos y aquí citaré solamente algunos de los problemas 
relacionados con nuestra acridofauna que él trató. Desde su Sinopsis 





Prof. Ignacio Bolívar Urrutia. 


de los Ortópteros de España y Portugal de 1876-1878, hasta sus más 
recientes trabajos publicados en México, han sido numerosas y nota- 
bles sus investigaciones entomológicas, que le crearon fama universal. 
Es importante su Catálogo sinóptico de Ortópteros de la fauna ibé- 
rica, 1898. Su Monografía de los Pirgomorfinos marcó una etapa en 
el estudio de estos acridios. Lo mismo puede decirse del “Ensayo so- 
bre los acridios de la tribu de los Tettigidae”, 1887. En Artrópodos 
del viaje al Pacífico, 1884, cita numerosas especies argentinas o bra- 
sileñas que luego fueron halladas en nuestro país, redescribe algunas 
especies dudosas y describe Zoniopoda picta, Asimismo describe la 
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primera especie del grupo andino Jivari con el nombre de Pezotettix 
antisanae; este grupo fué recientemente tratado por Radclyffe Roberts 
y mi género Nahuelia pertenece a él. 

En cuanto a especies argentinas descritas por Bolívar, se pueden 
citar las siguientes: En Tetrigidae: Paratettix peruvianus, Paratettix 
enemidetus, Teítigidea multicostata, Prototettix lobulatus; de Acri- 
dinae: Toxopterus miniatus; de Ommexechinae: Ommexecha giglio- 
tosi, Ommexecha brunneri, Spathalium macropterum; creó el género 
Spathalium, con varias especies; su nombre, en la Acridología argen- 
tina, aparece con frecuencia. Sea esta breve nota el homenaje sincero 
al gran maestro español que ha vencido no sólo el espacio, sino hasta 
el tiempo. 


HE: 


Premio “Dr. Eduardo L. Holmberg”. — La Academia Nacional 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha otorgado este premio, 
correspondiente al año 1939 a nuestro consocio entomólogo Everard 
E. Blanchard por su trabajo “Los Sarcofágidos argentinos, contribu- 
ción a su conocimiento”, presentado en la Sección Zoología (Inver- 
tebrados) de la Segunda reunión de Ciencias Naturales, reunida en 
Mendoza en abril de 1937 y aparecido en Physis, vol. XVII, 1939. 


Distinción a un consocio. — La Sociedad de Ciencias Naturales 
“Caldas”, de Medellín. Colombia, ha designado socio correspondiente 
de la misma, en nuestro país, al doctor José Liebermann. 


Cambio de destino de consocios. — El señor Kenneth J. Hay- 
ward fué designado en abril del año transcurrido, entomólogo de la 
Estación Experimental Agrícola de Tucumán, dependiente del Go- 
bierno de esa provincia. Como se sabe, nuestro consocio estuvo al 
servicio del Ministerio de Agricultura de la Nación y ocupó, durante 
varios años, el cargo de entomólogo de la Estación Experimental 
Agrícola de Concordia. Entre Ríos. 


El Ing. Agr. Jorge R. Christensen, que desempeñaba la jefatura 
del Insectario de Zoología Agrícola, sito en la Estación de Cuaren- 
tena de Plantas, que la Dirección de Sanidad Vegetal, del mencio- 
nado Ministerio, tiene instalada en José C. Paz, F. C. P., obtuvo el 
cargo de jefe interino del Laboratorio Antifiloxérico y de Patología 
Vitícola de Mendoza. 
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“Biological Abstracts”. — Hemos recibido de nuestro consocio 
el entomólogo Kenneth J. Hayward, la noticia que se transcribe a 
continuación: “La tarea de extractar para la publicación “Biological 
Abstracts” todos los trabajos que sobre la entomología se publican 
en la Argentina, Bolivia, Chile (con excepción de los de la Revista 
Chilena de Historia Natural, ya resumidos por otras personas), Pa- 
raguay y Uruguay, ha quedado a cargo del señor Kenneth J. Hay- 
ward (Estafeta, Estación Experimental Agrícola de Tucumán). A 
los efectos de facilitar la mejor realización de esa tarea, se solicita 
a los autores de tales trabajos el envío de un ejemplar de los mismos 
al mencionado señor Hayward, acompañados de un breve resumen 
de sus contenidos respectivos (en cualquier idioma), y se recomienda 
estampar en el sobre de envío: “Biological Abstracts”. 

Como la aparición de un resumen de los trabajos, cualquiera sea 
su índole, en la publicación de la referencia, es beneficiosa no sólo 
para sus correspondientes autores, sino también para el mundo cien- 
tífico, no dudamos que nuestros entomólogos tomarán muy en cuenta 
lo solicitado en la noticia transcripta. 


Primera Exposición Entomológica Uruguaya. — Nuestro con- 
socio el profesor Luis P. Barattini, ha tenido un bello rasgo, que 
mucho le honra, al brindar a los estudiosos y público en general del 
Uruguay, la posibilidad de que se pongan en contacto con la colec- 
ción de insectos que él mismo ha formado con su propio esfuerzo. 

La muestra, que estuvo expuesta desde el 11 al 24 del mes en 
curso, fué patrocinada por la Asociación Cristiana de Jóvenes y es- 
taba compuesta de 3.260 especies, con un total de 6.577 ejemplares, 
distribuidos en la forma siguiente: coleópteros, 1.630 especies y 3.538 
ejemplares; lepidópteros, 915 y 1.634; hemípteros, 507 y 962; hime- 
nópteros, 136 y 307; ortópteros, 72 y 136. 

Fuera de lo mencionado, también se hallaban expuestos 100 pre- 
parados microscópicos, varios ejemplares sueltos y piezas relativas a 
biologías de algunas especies. 

Los días 14 y 21 se dictaron dos conferencias: la primera sobre 
“Importancia moderna de la entomologia" y la segunda “Los rum- 
bos de la investigación científica”. 


ASPIRADOR 


Jisrrna "IBARNA GRASSO” 
— POR SOPLIDO — 
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Como se ve, el aparato es de construcción sumamente sencilla, puede hacerse 
con tubos de bronce, cobre o aluminio. 

El cilindro superior (N.° 1) no debe tener más de 14 mm. de espesor en sus 
paredes. El corto cilindro interno de 12 mm. se hace cortando una chapita de 
] mm. de espesor o poco menos y de tal manera que entre bien ajustado a las 
paredes del N.” 2, corriéndose después hasta el lugar correspondiente; su parte 
superior debe limarse en bisel. 

La boquilla es ancha, para que se apoye sobre los labios en vez de introducirse 
entre ellos, con el objeto de evitar la entrada de saliva al aparato, al cual va unida 
por un caño de goma de unos 35 centimetros. 

Las medidas están en milímetros. 

(Por haberse traspapelado el precedente plano, no apareció en el artículo del 
señor A. Ibarra Grasso, publicado en el T X, número 4, pp. 351-353, 1940, de 
esta Revista). 





